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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Bekendmaking normen elektrotechnische producten 

30 mei 2016 
Nr. 200695EG12 

De Besturen van de stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en de stichting Nederlands 
Elektrotechnisch Comité (NEC), publiceren, zoals overeengekomen in de overeenkomst met het 
Ministerie van Economische Zaken de nationale referenties van geharmoniseerde Europese normen. 

Publiceren in de bijlage de nationale referenties van de geharmoniseerde Europese normen horend bij 
richtlijn 2006/95/EG en gepubliceerd in Publicatieblad reeks C 137:2016. Zoals bedoeld in artikel 4, van 
het Warenwetbesluit elektrotechnische producten. Dit ter aanvulling op de publicatie van 25 oktober 
2015/nr. 200695EG11 (Stcrt. 37882 van 3 november 2015). Deze bekendmaking wordt gedaan namens 
de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

De genoemde normen kunnen worden besteld bij de afd. NEN-Klantenservice van het Nederlands 
Normalisatie-instituut (NEN). Tel. 015-2690391, fax. 015-2690271. Tevens kunnen de genoemde 
normen via Internet worden besteld (www.nen.nl). 

Deze bekendmaking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de 
Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. 

De Besturen NEN en NEC 
Voor deze: 

De Directies NEN en NEC 
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Normnummer 

Titel 

Vervangen normen 

Datum dat 
vermoeden vervalt: 
(noot 1) 

NEN-EN 50117-4-2:2015 

EN 50117-4-2:2015 

Coaxiale kabels- Deel 4-2: Deelspecificatie voor 

CATV kabels tot 6 GHz voor gebruik in kabeldistri- 
butienetwerken 



NEN-EN 50156-1:2015 

EN 50156-1:2015 

Elektrische uitrusting voor verwarmingstoestellen - 
Deel 1: Eisen voor toepassingsontwerp en installa¬ 
tie 

noot 2 

NEN-EN 50156-1:2004 

2018-01-26 

NEN-EN 50156-2:2015 

EN 50156-2:2015 

Elektrische uitrusting voor verwarmingstoestellen - 
Deel 2: Eisen voor ontwerp, ontwikkeling en 
goedkeuring van toestellen en subsystemen 



NEN-EN 50288-9-2:2015 

EN 50288-9-2:2015 

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale 
communicatie en besturing - Deel 9-2: Groepsspe- 
cificatie voor afgeschermde kabels van 1 MHz tot 
1.000 MHz voor werkplek, schakel en datacenter 
toepassingen 



NEN-EN 50288-10-2:2015 

EN 50288-10-2:2015 

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale 
communicatie en besturing - Deel 10-2: Groepsspe- 
cificatie voor afgeschermde kabels van 1 MHz tot 

500 MHz voor werkplek, schakel en datacenter 
toepassingen 



NEN-EN 50288-11-2:2015 

EN 50288-11-2:2015 

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale 
communicatie en besturing - Deel 11-2: Sectie 
specificatie voor niet-afgeschermde kabels 1 MHz 
tot 500 MHz voor werkplek, schakel en datacenter 
toepassingen 



NEN-EN 50290-2-21:2001/A1:2007/C1:2016 
EN 50290-2-21:2001/A1:2007/AC:2016 

Communicatiekabels - Deel 2-21: Gemeenschappe¬ 
lijke ontwerpregels en constructie - PVC isolatiever- 
bindingen 



NEN-EN-IEC 60065:2015/C 1:2016 

EN 60065:2014/AC:2016 

Audio-, video- en soortgelijke elektronische 
toestellen - Veiligheidseisen 



NEN-EN-IEC 60127-7:2016 

EN 60127-7:2016 

Miniatuursmeltveiligheden - Deel 7: Minia- 
tuur(smelt)patronen voor speciale toepassingen 
noot 2 

NEN-EN-IEC 60127-7:2013 

2018-10-27 

NEN-EN-IEC 60332-1-1:2005/A1:2015 

EN 60332-1-1:2004/A1:2015 

Beproeving van elektrische leidingen en optische 
leidingen op het gedrag bij brand - Deel 1-1: 
Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij 
een enkele geïsoleerde draad of enkele leiding - 
Beproevingsin richting 
noot 3 


2018-09-01 

NEN-EN-IEC 60332-1-2:2005/A1:2015 

EN 60332-1 -2:2004/A1:2015 

Beproeving van elektrische leidingen en optische 
leidingen op het gedrag bij brand - Deel 1-2: 
Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij 
een enkele geïsoleerde draad of enkele leiding - 
1 kW-vlam met gas-luchtmengsel 
noot 3 


2018-09-01 

NEN-EN-IEC 60332-1-3:2005/A1:2015 

EN 60332-1-3:2015 

Beproeving van elektrische leidingen en optische 
leidingen op het gedrag bij brand - Deel 1-3: 
Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij 
een enkele geïsoleerde draad of enkele leiding - 
Procedure voor de beoordeling van brandende 
druppeltjes/deeltjes 
noot 3 


2018-09-01 

NEN-EN-IEC 60335-2-3:2016 

EN 60335-2-3:2016 

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen 
- Deel 2-3: Bijzondere eisen voor strijkijzers 
noot 2 

NEN-EN-IEC 60335-2-3:2004/A1:2005; 
NEN-EN-IEC 60335-2-3:2004; NEN-EN-IEC 
60335-2-3:2004/A11:2010; NEN-EN-IEC 
60335-2-3:2004/A11:2010/Cl 1:2012; 
NEN-EN-IEC 60335-2-3:2004/A2:2008 

2018-10-05 

NEN-EN-IEC 60335-2-4:2010/A1:2015 

EN 60335-2-4:2014/Al:2015 

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen 
-Veiligheid - Deel 2-4: Bijzondere eisen voor 
centrifuges 
noot 3 


2016-08-12 

NEN-EN-IEC 60335-2-8:2015 

EN 60335-2-8:2015 

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen 
-Veiligheid - Deel 2-8: Bijzondere eisen voor 
scheertoestellen, tondeuses en soortgelijke 
toestellen 
noot 2 

NEN-EN-IEC 60335-2-8:2003; NEN-EN-IEC 
60335-2-8:2003/A1:2005; NEN-EN-IEC 
60335-2-8:2003/A2:2008 

2018-07-20 

NEN-EN-IEC 60335-2-8:2015/A1:2016 

EN 60335-2-8:2015/Al:2016 

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen 
-Veiligheid - Deel 2-8: Bijzondere eisen voor 
scheertoestellen, tondeuses en soortgelijke 
toestellen 
noot 3 


2018-12-28 
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Normnummer 

Titel 

Vervangen normen 

Datum dat 
vermoeden vervalt: 
(noot 1) 

NEN-EN-IEC 60335-2-14:2006/Al 1:2012/ 
C12:2016 

EN 60335-2-14:2006/A11:2012/AC:2016 

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen 
-Veiligheid - Deel 2-14: Bijzondere eisen voor 
keukenmachines 



NEN-EN-IEC 60335-2-14:2006/Al 2:2016 

EN 60335-2-14:2006/A12:2016 

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen 
-Veiligheid - Deel 2-14: Bijzondere eisen voor 
keukenmachines 
noot 3 


2018-12-14 

NEN-EN-IEC 60335-2-25:2012/Al:2015 

EN 60335-2-25:2012/Al :2015 

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen 
-Veiligheid - Deel 2-25: Bijzondere eisen voor 
magnetronovens, combimagnetrons inbegrepen 
noot 3 


2017-09-16 

NEN-EN-IEC 60335-2-25:2012/A2:2016 
en 60335-2-25:2012/A2:2016 

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen 
-Veiligheid - Deel 2-25: Bijzondere eisen voor 
magnetronovens, combimagnetrons inbegrepen 
noot 3' 


2018-12-28 

NEN-EN-IEC 60335-2-35:2016 

IEC 60335-2-35:2016 

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen 
-Veiligheid - Deel 2-35: Bijzondere eisen voor 
doorstroomverwarmers voor vloeistoffen 

Noot 2.1 

NEN-EN-IEC 60335-2-35:2003; NEN-EN-IEC 
60335-2-35:2003/A1:2007; NEN-EN-IEC 
60335-2-35:2003/A2:2011; NEN-EN-IEC 
60335-2-35:2003/C1:2007; NEN-EN-IEC 
60335-2-35:2003/C11:2006 

2018-10-12 

NEN-EN-IEC 60335-2-54:2008/A1:2015 

EN 60335-2-54:2008/A1:2015 

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen 
-Veiligheid - Deel 2-54: Bijzondere eisen voor 
oppervlakreinigingstoestellen die werken met 
vloeistoffen of stoom 
noot 3 


2018-09-09 

NEN-EN-IEC 60335-2-86:2003/A11:2016 

EN 60335-2-86:2003/A11:2016 

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen 
-Veiligheid - Deel 2-86: Bijzondere eisen voor 
elektrische vismachines 
noot 3 


2018-11-16 

NEN-EN-IEC 60335-2-86:2003/A2:2016 

EN 60335-2-86:2003/A2:2016 

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen 
-Veiligheid - Deel 2-86: Bijzondere eisen voor 
elektrische vismachines 
noot 3 


2019-02-19 

NEN-EN-IEC 60335-2-97:2007/A12:2015 

EN 60335-2-97:2006/A12:2015 

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen 
-Veiligheid - Deel 2-97: Bijzondere eisen voor 
aandrijfmechanismen van rolluiken, zonnescher¬ 
men, jaloezieën en soortgelijke uitrusting 
noot 3 


2017-09-29 

NEN-EN-IEC 60335-2-102:2016 

EN 60335-2-102:2016 

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen 
-Veiligheid - Deel 2-102: Bijzondere eisen voor 
branders met elektrische connectoren op gas, olie 
en vaste brandstoffen tel en/of recycling koelmid- 
delen van airconditionering en apparatuur voor 
koelmiddelen 
noot 2 

NEN-EN-IEC 60335-2-102:2006; NEN-EN- 
IEC 60335-2-102:2006/A1:2010 

2019-01-22 

NEN-EN-IEC 60598-1:2015/C2:2016 

EN 60598-1:2015/AC:2016 

Verlichtingsarmaturen - Deel 1: Algemene eisen en 
beproevingen 



NEN-EN-IEC 60598-2-5:2015 

EN 60598-2-5:2015 

Verlichtingsarmaturen - Deel 2-5: Bijzondere eisen 
- Schijnwerpers 
noot 2 

NEN-EN-IEC 60598-2-5:1998/C11:1999; 
NEN-EN-IEC 60598-2-5:1998; NEN-EN-IEC 
60598-2-5:1998/IS 01:2001 

2018-09-10 

NEN-EN-IEC 60695-11-20:2015/01:2016 

EN 60695-11-20:2015/AC:2016 

Brandbaarheid van elektrotechnische producten - 
Deel 11-20: Beproevingsvlammen - Beproevings- 
methoden voor 500 W-vlammen 



NEN-EN-IEC 60730-2-6:2016 

EN 60730-2-6:2016 

Automatische elektrische regelaars voor huishou¬ 
delijk en soortgelijk gebruik - Deel 2-6: Bijzondere 
eisen voor elektrische drukgevoelige regelaars 
inclusief mechanische eisen 
noot 2 

NEN-EN-IEC 60730-2-6:2008 

2019-02-26 

NEN-EN-IEC 60947-3:2009/A2:2015 

EN 60947-3:2009/A2:2015 

Laagspanningsschakelaars - Deel 3: Schakelaars, 
scheiders, gecombineerde eenheden van 
schakelaars/scheiders en smeltveiligheden 
noot 3 


2018-08-31 

NEN-EN-IEC 60974-6:2016 

EN 60974-6:2016 

Uitrusting voor booglassen - Deel 6: Apparatuur 
met beperkt gebruik 



NEN-EN-IEC 61008-1:2013/A11:2015 

EN 61008-1:2012/A11:2015 

Aardlekschakelaars zonder ingebouwde over- 
stroombeveiliging voor huishoudelijk en soortgelijk 
gebruik (RCCB's) - Deel 1: Algemene bepalingen 
noot 3 


2018-07-06 
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Normnummer 

Titel 

Vervangen normen 

Datum dat 
vermoeden vervalt: 
(noot 1) 

NEN-EN-IEC 61009-1:2013/A11:2015 

EN 61009-1:2012/A11:2015 

Aardlekschakelaars met ingebouwde overstroom- 
beveiliging voor huishoudelijk en soortgelijk 
gebruik (RCBO's) - Deel 1: Algemene bepalingen 
noot 3 


2018-07-06 

NEN-EN-IEC 61010-031:2015 

IEC 61010-031:2015 

Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor 
meet- en regeltechnieken laboratoriumgebruik - 
Deel 031: Veiligheidseisen voor met de hand vast te 
houden meetpennen voor elektrisch meten en 
beproeven 

Noot 2.1 

NEN-EN-IEC 61010-031:2002; NEN-EN-IEC 
61010-031:2002/A1:2008 

2018-07-03 

NEN-EN-IEC 61048:2006/A1:2016 

EN 61048:2006/A1:2016 

Hulpapparatuur voor lampen - Condensatoren voor 
gebruik in schakelingen met buisvormige 
fluorescentie-en andere ontladingslampen - 
Algemene- en veiligheidseisen 
noot 3 


2019-02-19 

NEN-EN-IEC 61242:1997/A2:2016 

EN 61242:1997/A2:2016 

Elektrotechnisch installatiematerieel - Kabelhaspels 
voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik 
noot 3 


2018-12-03 

NEN-EN-IEC 61869-5:2011/C 1:2015 

IEC 61869-5:2011/C1:2015 

Meettransformatoren - Deel 5: Aanvullende eisen 
voor capacitieve spanningstransformatoren 



NEN-EN-IEC 61914:2016 

EN 61914:2016 

Kabelzadels voor elektrische installaties 
noot 2 

NEN-EN-IEC 61914:2009 

2018-12-28 

NEN-EN-IEC 62560:2012/Al:2015 

EN 62560:2012/A 1:2015 

LED lampen met geïntegreerd voorschakelapparaat 
voor algemene verlichtingsdoeleinden bij een 
voltage >50V - Veiligheidsspecificaties 
noot 3 


2018-05-04 

NEN-EN-IEC 62868:2015 

EN 62868:2015 

Organische licht emitterende diode (OLED) panelen 
voor algemene verlichting - Veiligheidseisen 




Noot 1: In het algemeen is de datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt, de door de Europese normalisatieor- 
ganisaties vastgestelde datum van intrekking, maar gebruikers van de norm worden erop gewezen dat dit in bepaalde uitzonderlijke gevallen anders kan zijn. 

Noot 2: De nieuwe (of gewijzigde) norm heeft dezelfde werkingssfeer als de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de vervangen 
norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving. 

Noot 3: In het geval van wijzigingsbladen is de norm waarnaar verwezen wordt EN CCCCC:YYYY, de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, en het nieuw 
genoemde wijzigingsblad. De vervangen norm bestaat daarom uit EN CCCCC:YYYY en de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, maar zonder het nieuw 
genoemde wijzigingsblad. Op de aangegeven datum vervalt het vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende 
EU-wetgeving. 
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